o Uu BW MM 


10111659318 
10108658874 
80420005 
80420008 
80420007 
80420006 


Adı 


NURCAN 
SALİÇ 
BÜŞRA 
RÜMEYSA 
KISMET 
FEYZA 


Soyadı 


TEMİZ 
ŞEN 
YETGİN 
CABA 
BİLGEN 
UYAR 


Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 


Paraf Türkiye Geneli AYT-1 


Eşit Ağrlık Puana Göre Sınav Sonuç Listesi 


16.03.2019 


12B 2 

12B 0 0 g 3 5 2 

12B 0 0 0,00 5 2 4,50 0 0 0,00 0 0 0,00 
12B 0 0 0,00 8 11 5/25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 
12B 0 0 0,00 $ 8 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 
12B o 0 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 i 0 1,00 


ir 
Net 


9,25 
8,25 
4,50 
4,50 
3,00 
2,75 


TYT 
Toplam 
Net 


21,75 
3,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


ii ii EE 
Sıra 


172,500 
107,500 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 


Kurum 


17 


149,296 
123,568 
112,175 
ili 2 075 
107,450 
106,663 


o Uu WWW 


Katılım Bilgileri 


İlçe 


59 


10 
13 
13 
15 
16 


318 


İlçe 
Sıra 
17 
39 
43 
43 
47 
48 


160 
260 
282 
282 
290 
293 


Genel 


107823 


65445 
92528 
101128 
101128 
103435 
103717 


